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  فتاوى الدروس - مسائل متفرقة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

  [751- 4717] هل صحيح أن القمر يستمد نوره من الشمس؟ - الشيخ صالح الفوزان

  صالح الفوزان


  
  عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما صحة قول بعضهم ان القمر جرم مظلم استمد الضوء من الشمس نعم القمر يستمد نوره من الشمس ولذلك اذا اذا تقابل وصارت الارض بينهما
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      00:00:00
    
  



  انكشف القمر لان الارض تحجب نور الشمس عنه ما ينكسر هذا شيء معروف نعم
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